Hasta Yatağı Kiralama Fiyatları 

Hasta yatağı kiralaması kısa süreli olarak bir hasta yatağı kullanmak zorunda olan kişiler için satın 
alma yerine kiralama olarak gerçekleştirilen bir pazarlama türüdür. Genel de 5 ay ya da 5 aydan kısa 
süreli olarak yatmak zorunda olan kişiler için bu yatakları önermekteyiz. Hasta yatağı kiralaması eski 
zamanlarda yapılmamaktadır. Fakat artık kısa süreli yatmak zorunda bırakan yaralanmaların çok 
olması kiralama işleminin yapılmasının önünü açmıştır. Genellikle 4- 5 ay gibi kısa süreli kullanılan 
kiralık hasta yatakları hastanızın yattığı süre boyunca daha iyi bir tedavi süreci geçirmesini 
sağlamaktadır. Tedavi sürecinde daha hızlı iyileşme sağlayan bu yataklar hastanızın sağlığı için 
kullanılması zorunludur. 

Kiralık hasta yatakları kiralarken bir kiralama sözleşmesi yapılır. Kiralama süresi boyunca uyulacak 
kurallar ve yatağın garantisi gibi maddeler bulunur. Kiralama süreci bitince bu sözleşmesi size teslim 
etmekteyiz. Kiralama süresince yataklarımız size garantili olarak sunulur. Kurulum ve servis 
ücretsizdir. Örneğin yatağınızın motorunda bir sorun çıktı ücretsiz bir şekilde servisimiz gelerek bakım 
ve kurulum yapmaktadır. Siz değerli müşterilerimiz için piyasadaki en kaliteli ve en modern yatakları 
kiralama hizmetinize sunmaktayız. Satın alınabilen yatakların aynısını kiralama işlemi de yapmaktayız. 
Satın alan müşteri ile kiralama yapan müşteri arasında bizim için fark bulunmamaktadır. Emek sağlık 
olarak tüm müşterilerimize eşit hizmet vermeyi firma misyonu olarak edindik. 

Kiraladığım hasta karyolalarının hepsi elektrikli motor ile çalışmaktadır. Yan korkuluk, başlık, serum 
askısı ve kilitlenme özelliğine sahip tekerlerler gibi kendini has özellikleri bulunmaktadır. Kiralama 
fiyatlarımız 300 Türk lirasından başlamaktadır. Kiralama hizmeti olarak firmamızın bulunduğu İstanbul 
iline hizmet vermekteyiz. İstanbul iline 7 gün 24 saat hızlı ve ücretsiz kurulum ve kiralama hizmeti 
yapmaktayız. 






